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En esta presentación vamos a mostrarles toda 
nuestra experiencia y trayectoria, haciendo un 
recorrido por nuestros últimos trabajos. 
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Data Center FTTH 


Cliente: Claro Argentina 
Producto: Salas FTTH 
Proyecto: Solución Ftth para distintos sitios del país 
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Mansfield 


Cliente: Schneider Electric 
Producto: Salas eléctricas 
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Proyecto: Mansfield, Cerro Lindero B Salas eléctricas 
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Cliente: Pan American Energy 


Producto: Data Center Blindado = 


Proyecto: Cerro Dragon (FEX) DATA CENTER 
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Cliente: TECHINT 
Producto: Sala planta de tratamiento de agua y sala de servicios auxiliares 
Proyecto: Genelba B 





ттүү 


=: 





(011) 4777.7707 info@datawaves.com Thames 1368, (C1414DDB) Ciudad de Buenos Aires, Argentina 





Solución FTTH 





DATAWAVES / www.datawaves.com 


TECNOLOGÍA CONFIABLE AMERICAN TOWER’ 


Solución FTTH 


Cliente: American Tower 
Producto: Sala FTTH 


Proyecto: FTTH FTTH 
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Data Center | Cablevisión 
Cliente: Cablevisién 


Producto: Data Center = 
Proyecto: Data Center | Cablevisién e) DATA CENTER 
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Cliente: Schneider Electric 
Producto: Salas de energía / UPS 
Proyecto: Burr, Fátima - Pilar (% E) Sala Modular 
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Cliente: Schneider Electric vn 
Producto: Expansiön de DATACENTER ( Ey) DATA CENTER 
Proyecto: Resistencia, Chaco e 
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Cliente: Shell 
Producto: Sala eléctrica = 
Proyecto: Sierras Blancas, Neuquén (NIE Sda eléctrica 
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Cliente: Schneider Electric 
Producto: Data Center 


Proyecto: Barrick Gold а) DATA CENTER 
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Cliente: Grupo Datco 
Producto: Shelter en 48 Vde 
Proyecto: Red Silica Networks 
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Jerárquicos 


Cliente: Schneider Electric 
Producto: Power Module 
Proyecto: Jerárquicos Módulo de Potencia 
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